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Anjum, Esonbuorren 1, plaatsen nieuw ventilatiesysteem voor traforuimte 
van gemaal Dongeradielen (verlengen omgevingsaanvraag) 

Zaaknummer: 20140762 OLO nummer 1572437 

Omgevingsaanvraag voor het plaatsen nieuw ventilatiesysteem voor traforuimte van gemaal 
Dongeradielen 

Datum besluit: 30 januari 2015 

De termijn voor het nemen van een besluit door het bevoegd gezag wordt verlengd met zes weken. 
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